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?'k>9» 0 ve dlger F/F1ann Q fikiglan da O’dir. 2 nolu CPI nek scrl bllgi 
glri^i 1 oklugundan ilk F/F ^iki^i da l dir. Diger F/F cikiglari duha 
bend/. O’dir. 3 nolu CP’indc yine scri bllgi giri^l 1 ve FF t Q*l dir. Blr 
Onceki CPmde FFjQ=»i iken §lmdl bu 1 FF a ‘ye kaymiijtir. 3 nolu CP’lndc 
FF 4 0«0 oklugu l^ln sel l bllgi ciki§i O’dir. 



§*kil 10.3: 3 kaydirma palsinde devrenin durumu 


2) SERl GtRt^-PARALEL <pIKI$: 



JUV 


§ekil 10.4: 4 bitllk serl giri^-paralel £iki$h shift register 


Ilk F/F'un D girl§ine bllgi uygulamr ve tdm F/F'larin Q 
£iki§larindan da aym anda bilgller alimr. Bilgi serl olarak yiiklenlr ve 
burada oldugu gibl paralel olarak okunursa bu devre scrlden paralele 
ddnu§turucu olarak £ali§ir. 

Ornek: 4 bltlik shift register deyresine sirasi lie 1- 1-0-0 bilgilerl uygu- 
lanmaktadir. 4. kaydirma palsindaki F/F'larm paralel fiki§lanni 
i bulunuz. 
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Her F/F’un PRESET girl$jne ayri blr hat irtlbatlanir ve PRESET 
giri^J vasilasiyia uygun F/F’lari lojjk 1 durumuna ayarlayarak- biitun 
data bitierl aym zarnanda yuklenmesl saglamr. Bu F/F'larin yuklen- 
mesl scnkronize edict bir clock palst kulJanilmadan mcydana geldlgi 
l^in ascnkron oldugunu sOyleyebiliriz. 


draek: 4 bitJlk JK tlpl F/F'larla yaptlmt? shift register devresine 
sirasiyla 0-1-1-0 bilgllerinl ytlklcyiniz. 3. kaydirma palsinda F/F'larin 
paralcl bligl ciki§larmi bulunuz. 



4) PARALEL GiRi$-SERt ^IKI$: 


Paralel bligl glrljl 



JV L 


$ekil 10.7: 4 billik paralel giri$-seri fiki$li shift register 

Bdylc kaymali kaydedicilcrdc bilgt paralel olarak yuklenir ve seri 
olarak okunursa paralel den seri'ye donu§tiirucu olarak kullanilabilir. 
Seri bilgi gki§j yine son F/Fun Q fikt§indan alimr. 
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6rnek 4 bltlik J-K ttpl F/Flarla yapilmig shift register devresine 
sirasiyla 0- 1-1-0 bilgllerinl yOkleylnlz 2. kaydirma palsinda scri bbgi 



2. kaydirma palsinda seri bligl fiki^i 1 dir. 


Kaydirma t^lcmlcrine gdre 3'c ayrilir: 

1) Saga kaymali kaydedlct 

2) Sola kaymali kaydcd Icl 

3) Saga-sola kaymali kaydedlcilerdir. 

B) QOK AMAQLI KAYMALI KAYDEDlctLER 

1) SAfiA KAYMALI KAYDEDiCiLER (Shift Right Register) 


6rnek 1. J-K F/Flarla yapilmi§ 4 bltlik shift register devresi Qizinlz 



§ekil 10.8 4 Bltlik J KF/F larla yapilan shift register devrcsl 


Ornek 2: R-S F/F3anyla gercckle§tirllen 3 bltlik saga kaymali kaydedi- 
cl devresini giziniz. 
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Qektl 10.9: R-S F/Flarla yapilan 3 bltlik saga kaymali kaydedlcl 


Ornek 1 ve Ornck 2 dc gOruldOgd glbt RS vc JK F/Flari D tlpl F/F 
olarak davranabilmesi i$ln Ilk F/F’un girl§lerine DEGtL kapisi kullan- 
mak gereklr. S ve R J ve K glri§lerlne aym anda bilglnln gltmesl engel- 
leair. Bu rada k ullanilan F/F’larin glrl^i ne ne uygulanmi $sa 
cikiynd an da avm bil^nTfTa lHimasTsacl ece D t:pi F/F'ta^oiui ~^)d^ayi8i 
tie R-S ve J K da girl§in S ve J giri§lerini l'zleyebilmesl i$in DEGlL kapisi 
kullamlmi§tir. Sayicilarda F/Flar igin kullarulan Clock Palsl, kaymali 
kaydedl^ilerde “KAYDIRM^ PALSf (Shift Pulse) olarak isim degi§tirir. 

Ornek 3: 4 bltlik D F/Flanyla yapilan shift right register devresi 
Ctzlnlz ve gdrulen zamanlama dtyagramindaki bilgi uygulandiginda, 
F/F’larin paralel fiki^larim bir tablo hallnde yaziniz. 



Zamanlama diyagrarmndan gdruldiigO gibl 1 nolu shift palsinda 
bilgi giri§i O’dir. 2 nolu shift palsinda bilgi giri§i 1 dir. 3 ve 4 nolu shift 
palsinda bilgi giri^i 0 dir. 




fc 




1 nolu shift palsinda verl gl ^ l§l ° ^ U " d j D igcrFF Qik»§lan 
kiglari da 0 olur. 2. shift P alsi " d * j® 9 ^oldugundan ilk F/F Cikuji 
yine 0 dir. 3 nolu shift palsinda verl glrl§ tLvriirma lsleml yapi- 

O dir. Digcr F/F 

hr. 4 nolu shift palsinda FF,Q=0 dir. rrn y vc daha 

« — - - 

§iyle, ilk F/F cikiiji aym olacaktir. 

flrnek 4 R-S F/Flanyla gcr 9 dde 5 t!rUcn 3 bltlik saga kaymali kaydcdl- 
0W* sirasiyla l-l-O-l ^Inl 
devreyi 4 CP'l sali^tirimz ve F/F'larm paralel cik^larimjrazimz (Uk an 
da F/F £iki§lan 0-0-0 dir.). 



iVUVl 


§ekll 10.11: 3 Bltlik R-S F/Flarla Yapilan Saga Kaymali Kaydedici Devresi 
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$eki 1 20.13; 5. CFl sonunda F/Plarm dururau 


3) SACA-SOLA DOCiRU KAYMALI KAYDEDtd: 

iki ydnde bilgi yer degl§tirme yetenegi olan kaymali kaydedici arit- 
rnetik unitenln hesaplama devrelerindcki temel clemamdir. Qarpma i§- 
lemi, sola dogru kaymali kaydedici lie gercekJe§tirllir. Saga dogru kay- 
raali kaydedici lse b dime i§le mi Ifln esastir. 



Clock Dcgiyiirme 
(Shift) 
sag/sol 


$ekll 10.14; Saga-Sola Kaymali Kaydedici 

Saga-sola dogru kaymali kaydcdicinin temel devresl §ekil 10.14‘te 
gOsterilml^tlr. Degi§tirme kontrolu “1" pah§ma durumunda iken girlie 
baglanan bilgi, zamanlama paJslariyia sola dogru yer degl§tirir. Yer de- 
gi.?tirme kontrolu "O’' cali?ma durumunda Iken iklncl giri§e baglanan 
bligi saga dogru yer degf§tirir. 
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